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はじめに 
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本文中の記号について 

本書では巻頭で示した安全にかかわる注意記号の他に 3 種類の記号を使用しています。 
これらの記号と意味をご理解になり、装置を正しくお取り扱いください。 


H-0 

装置の取り扱いや、ソフトウェアの操作で守らなければならない事柄や特に注意をすべさ点を 
爪します。 


装置やソフトウエアを操作する上で確認をしておく必要がある点を示します。 

喔 L 

fB?Fl 

知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。 
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1 .概要 


「分散ノード側の環境構築」について記載しています。記載している手順に従い正しく設定を行ってください。 
1.1 分散ノード側の環境構築 

掲載している方法を適用すべき環境は下記となります。 


項番 

LoadBalancer サポート機能 

Loopback ^/cIS 
iptables upchains ) 

の Adapter 設定有無 

モジュール 
インス!-ール 

1 

L 7 負荷分散 

瓶 

/ n \ 

瓶 

/ n \ 

2 

L 4 負荷分散 ( MAT ) 

有 

- 

3 

L 4 負荷分散 （ NAT ) 

瓶 
/1 \\ 

- 

4 

CPU 負荷による重み付け 
負荷分散 

— 

有 

5 

分散グループへの分散ノード 
自動認識 

瓶 

/ n \ 

有 

6 

コンテンツデリパリ 

- 

有 


次ページ以降に記載している手順で環境構築を行つて < ださい。 


※ L 4 負荷分散 ( NAT ) の環境構築手順については 、 Management Console の LoadBalancer 画面のヘルプより、 
[分散ノード側の事前設定]を参照の上、記載している手順に従い設定を行ってください。 

※ HA / JVMSave 「 連携機能を使用する場合の監視対象、および詳細な設定については HA / JVMSaver 側のドキ 
ュメント（利用の手引き）を参照ください。 

1.2 分散ノードモジュールが対応している OS 

分散ノードモジュールが対麻している OS は、以下のとおりです。 

• Linux ( Tu「boLinux • Red Hat など） 

• Windows 2〇〇〇 Server、Windows Server 2〇〇3 (32 -bit パージョンおよび 64 —bit パージョ 

ン)、 Windows Server 2008 (32 -bit パージョンおよび 64 —bit パージョン)、 Windows Server 2 〇〇 8 R 2 

※Windows の NLB クラスタが構成されている環境での動作はサポートしておりません。 

※ Mic 「 osoft 社による Windows 2 〇〇〇のサポート期間（延長サボート期間）はすでに終了しています。 
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2 .負荷分散環境 


2.1 Windows 用 

2.1.1 Windows 2000 Server の場合 

分散ノードモジュールをインストールする場合とインス!-ールレない場合の設定方法について記述します。 
《 Microsoft 社による Windows 2 〇〇〇のサポート期間（延長サポート期間）はすでに終了しています。 
2.1.1.1 共通の設定 

下記の手順に従って Microsoft Loopback Adapter の設定を行ってくだ'さい。 

(1) HW(Microsoft Loopback Adapter ) のインストール 
a . [コント□ールパネル]をオープンします。 



旁 ベルブ ( i ) 

3^フ 7 ノル名そ: is 乂吴气牧- 
^ p シ们卜 5 ’t ン ( U ).. 

：：«ior 


iu ネットワ-クと.?イヤル p ッカ綿 m 
’逆カン处： 

，タスし卜と以一卜]メニュー _ D . 



コント[-ルパネル© 


Ja> Jas ooors 
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b . [ハードウェアの追加と削除]をダブルクリックします。 



c . 画面が表示されたら[次へ]をクリックします。 
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d . [デバイスの追加/トラブルシューティング]を選択し[次へ]をクリックします。 


e . 


八ードウ I アの追力 D と削除ウィザード 


八ードウ I ア tEtS 作菜© S 択 

ドウIアに関してどの作葉を行いますか 7 


八'■ドウ:: F (こ関して行う作案を逞択して D 欠へ]を t リックして伏さ U 

(? 祝.こ？&獅 . 

斬しいデ; W スを追加する垠合、また(好 V S イスが正常に勅作して0ない塌合は、このオプションを逞 
折しま言。 


f) W スを則除 t るか、また TJ デノ W スを取り外ゼ!>ように]ンピュ—夕を準備す S には、このオプションを 
逞択します。 



く戻る迫)_[ 次へ ( N >> | _キャンセル_ 


[新しいデパイスの追加]を選択し[次へ]をクリックします。 


八ードウ I アの追加と則除ウィザード 


八'-ドア7パイス①送択 

どの八-ドウ：!:アデノ S イスのトラブルシュ-ティンヴを行いますか? 


) 欠の八-ドウエアはこのコンピュ - 夕(こ既こインスト筋れています〇デノ W ス[こ問 II がある埸合 t 
そのデパイスを逞択してからはへ]をクリックしてくだ?い。 

逅加しようとしているデパイスが一覧に表示されない: i 合は、撕しいデパイスの追加]を逞択して 
から0欠へ]をクリックしてください。 


デパイス 


新しいデパイスの追加 


^plhteKR) PRO/IOOO MT Dual Port Network Connection #2 
g ACPI Fixed Feature ボタン 
M Intel^r) 82802 Firmware Hub Device 
プ [^‘5 ム玎能割り込みコント □ 

S システムタイマ 



く戻る®) _ [ >欠へ ( N ) > | _キゃンセル_ 
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f . [いいえ、一覧からハードウェアを選択します]を選択し[次へ]をクリックします。 


八ードウ I アの追加と則除ウィザード 


新しい八ードアの技索 

ブラヴアンドブレイ(こ付応していな0八ードウ I アを検出します0 


新 UV トドウ I ア嫩出されたときは、テフ W スの現在の設定を確 IS してから正しいドライパをインスト 
ルします。 

新し CVW ドウ I アを倹索しますか？ 

r はい、新しい. 1 w ドウ I アを検索します⑺ 

a ヨ m&IHESI 笠灑鹽 _ 



く戻る (® 次へ ( N )> I _キャンセル 


g . [ネットワークアダプタ]を選択し[次へ]をクリックします。 
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h . 製造元に [ Microsoft ] 、ネットワークアダプタに [Microsoft Loopback Adapter ] を選択し[次へ]をク 
リックします。 


八ードウ I アの追加と則除ウィザード 


ネ9トワークアダプタの逗択 

ネットワークアタブタを逞択します 


侃傲 れ ⑽㈣ 'ノ トの イ 


製适元 ( M ): ネットワ-ウアダプタ妙 



ディスク使用 ( H )... 




<戻る ( b ) r 〉欠へ妙 〉I _キャンセル_ 


L [ハードウェアのインス!''ールの開始]画面が表示されますので[次へ]をクリックします。 
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j . [完了]をクリックします。 


H-O 分散ノード上で□ーカルファイアウオールソフトなどのフィルタリングソフトが動作してい 
03 る場合 、 Microsoft Loopback Adapter のフィルタリングが適切に設定できずに、負荷分散 
が行えない司能性がございます。その場合、分散ノードについては経路上のフィルタリングに 
てセキュリティを確保する等の代替手段もご検討ください。 
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⑵ Microsoft Loopback Adapter の設定手順 

a . [デスクトップ]上の[マイネットワーク]を右クリックし[プ□パティ]を選択します。 



b . [Microsoft Loopback Adapter ] のアイコンを右クリックして[プ□パティ]を選択します。 
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c . [インターネットプロトコル ( TCP / IP )] を選択し、[プロパティ]をクリックします。 



^ 下記項目のチ I ックマークがオンになっている場合(デフォルト設定)、レスポンス性能が劣化する場 

_ 合があります。 

チェックマークを 必ず外してください。 

• Microsoft ネットワーク用クライアント 

• Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有 
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d . [ IP アドレス]に仮想 IP アドレスを入力します。[サブネットマスク]はネットワークに合わせて設定します。 



IP アドレスとサブネットマスクのみ設定し、デフォルトゲートウェイは設定しないでください。 
デフォルトゲートウ I イを設定した場合、下記の現象が発生する可能性があります。 

• レスポンス性能の劣化。 

• デフォルトゲートウェイを経由するよ5な通信が失敗。 

ネットワークの状態によって LoopbackAdapter のデフォルトゲートウェイが優先されてしま 
ろため。 

—参老資科 

デフォルトゲートウ I イの複数使用による接続上の問題 

http ：/ / support . microsoft . com / default . aspx ? scid = kb , ja ； 159168 
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e . [詳細設定]ポタンをクリックして画面が表示されたら[インタフェースメトリック]の値を9999に 
変更します。 



矗仮想 P ァドレスを複数登録する場合は P ァドレスの[追加]ボタンで登録してくださし、。 
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f . [ WINS ] タブをクリックして画面が表示されたら [NetBIOS over TCP / IP を無効にする]を選択し、 [ OK ] 
をクリックします。 



「NetBIOS over TCP / IP を無効にする」を選択してください。 

「NetBIOS over TCP / IP を無効にする」を選択しなかった場合は、下記の現象が発生する可能 
性があります。 

•「 Windows ネットワーク(名前解決)で利用されてしまう」ことによるレスポンス性能の劣化。 
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g . 「ネットワークとダイアルアップ接続」画面の「詳細設定」を選択し、さらにプルダウンメニューの「詳細設 
定」を選択します。 



「詳細設定」画面が表示されたら「アダプタとパインド」タブに表示されている「接続」項目に表示されている 
Loopback Adapter の優先順位を変更します(下げます)。 
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2.1.1.2 分散ノー ドモジュールをインストールする場合 

各製品に添付されているパックアップ CD - ROM / DVD - R 〇 M 内の分散ノードモジュールを下記の手順に従って 
インス!-ールしてください。 

a . 各製品に添付されているパックアップ CD - ROM / DVD - ROM を分散ノード装置の CD ( DVD )- ROM ドライ 
ブにセットする。 

b . CD - ROM / DVD - ROM の下記ディレクトリ内の、 lbhost 4. exe を実行する。 

( LB 300 d 以前の機種）各製品のユーザーズガイドをご参照ください。 

( LB 300 e ) ¥ nec ¥ Linux ¥99 iplb ¥ LBH_Windows 

( LB 300 f 以降の機種） ¥ nec ¥ Linux ¥ intersec . lb ¥ iplb ¥ LBH_Windows 
( InterSecVM / LB ) ¥ LBH_Windows 



c . 画面に従ってインス!-ールを実施してください。 


インストール中に LoadBalancer で使用する IP アドレス [ LBhost サーバ用 IP アドレス]が表示さ 
|^|れます。デフォルトで表示された IP アドレス以外の IP アドレスを使用する場合は[参照]ポタン 
を押下して IP アドレス選択画面を表示して、 LoadBalancer で使用する IP アドレスを選択して 
ください。[参照]ボタンを押下しても IP アドレス選択画面が表示されない場合は他の画面の裏に 
隠れている場合があります。 

[ LBhost サーバ用 IP アドレス]は分散ノードの実 IP アドレスになります。分散ノードに複数の 
IP アドレスが割り当てられている場合、そのうちひとつを [ LBhost サーバ用 IP アドレス]として 
設定できます。 [ LBhost サーバ用 IP アドレス]に設定した IP アドレスのみ、分散グループへの分 
散ノード自動認識機能、 CPU 負荷による重み付け負荷分散機能が利用できます。 

[ Coordinator との通信ポート]は特に変更する必要はありません 。 Management Console の 
[ LB 基本設定画面]より LoadBalancer の通信ポートを変更している場合は変更が必要とな:りま 
す。 
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各製品で分散ノードモジュールとの通信に使用するポート番号のデフオルト値 


LB 300 C 

47002 

LB 300 d 

48002 

110 Ba-LB 

49002 

LB 30 Oe 

50002 

LB 30 Of 

51002 

LB 30 Og 

53002 

InterSecVM/LB VI . 0 

55002 

LB 40 Og 

56002 

LB 400 h 

59002 


d . インストールの最後に 「 IPLB 4 サービスを起動しますか？」と表示されます。直ぐにサービスを起動したい 
場合は「はい」を選択してください。直ぐに起動しなくても良い場合は「いいえ」を選択してください。 IPLB 4 
サービスは後から起動することちできます。 

以上で分散ノードモジュールのインストールは完了しました。 

^ 分散ノードモジュールが使用する IP アドレスを変更する場合は、分散ノードモジュールの再イン 
序^ス I -ールが必要となります。 


2.1.1.3 分散ノードモジュールをインストールしない場合 
「2.1. 1.1 共通の設定」に記述されている設定のみで完了です。 
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2.1.2 Windows Server 2003 の場合 

負荷分散サービス宛て(仮想 IP アドレス）のリクエストを Windows Server 2003で処理するために、 
「Microsoft L 00 pback Adapter 」 のインストールが必要となります。なお、 Web サーバ固定化のグループの 
みに属する分散ノードは 「Microsoft Loopback Adapter 」 のインストールは必要ありません 0 

2.1.2.1 共通の設定 

以下の方法で 「Microsoft Loopback Adapter 」 をインストールします。 


(1 )HW (Microsoft Loopback Adapter ) インス!—ル 
a . 「ハードウェアの追加ウイザード」をオープンします。 



Administrator 

サーバーの 役 n 音 s 

>/1クスブ □ーラ 

」 マイコンビュータ 

1 韻^ コント□ールパネル ◎ ► 

^ 管理 ツール ► 

J プリンタと FAX 

^1] マンドブ□ンプト 

1 

メモ帳 

.松) ヘルブとサボ-卜砂 

/検索©) 

〇ファイル名を指定して実行 (©... 

すべてのプ□グラム(£〉 ► 


0 □財フ ( L ) 0 シゃ> トタウン ( U > 


「/スタート J , 5 # ® j j サーバーの役割音理 丁 一? マイドキュン 


インター本ットオプション 

キーボード 

ゲームコント□ーラ 

サウンドとオーディオデバイス 

システム 

スキゃナとカメラ 

タスク 

タスクパ-と [7^- 卜]メニュ- 
ネットワ-ク接続 


,ハー ドウ：[アの追加 


フォルダオプション 
フォント 

プリンタと FAX 

ブロクラムの追加と則除 

マウス 

2 — ザー補助のオプション 

ユーザー 名およ U パ スワ ードの保存 

ライセンス 

音声^!識 

画面 

管理 ツール 

地域と言語のオプション 
電源オプション 
電話とモデムのオブション 
日付と時刻 


Server 2003 


呢 A 般5 安… 

ント」 


COPS 

K0N0 


>,• 15:55 
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b . 「ハードウェアの追加ウイザード」が起動したら、[次へ]をクリックします。 


c . 



「はい、ハードウェアはすでに接続してあります」を選択し、「次へ」をクリックします。 
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d . 「新しいデバイスの追加」を選択し、「次へ」をクリックします。 


e . 


八ードウ I ア®逅加ウィザード 


)欠の八ードウ：!ア ttSt ] ンビ1ータ上 C インストールされています。 


■ 


一覧にな w トドウ I アを适加 t るには、澌 uv トドウ I アデパイスの追加]をクリックしてくださ a 


インストールされてい汉トドウ I ア吵 


- V 通信ポート ( C 0 M 1) 
y 通信ポート ( COM 2) 

^ InteKr ) 82371 AB/EB PCI to USB Universal Host Controller 
み USB ル-トハブ 


新 UVW ドウ I アデパイスの追加 


3 


<戻る (. B ) 次へ妙 〉 J _キャンセル_ 


「一覧から選択したハードウェアをインス!-ールする」を選択し、「次へ」をクリックします。 
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f . 「ネットワークアダプタ」を選択し、「次へ」をクリックします。 



g . 製造元に 「 Microsoft 」 、ネットワークアダプタに 「Microsoft Loopback Adapter 」 を選択し、[次へ]を 
クリックします。 


ハードウ： t ア®逅加ウィザード 


ネ9トワー5アダプタ®送択 

ネットワークアタブ饨逞択しま t 


侃 傲 0 。 この]ルネン トの ィ 




製适元 


ネットワ 4 アタブダ 

Microsoft 

Realtek 

J1 

Microsoft Loopback Adapter 

r 

^Microsoft Tun Miniport Adapter 


隧 このドライパはデジタル署名されています。 ディスク使用砂… 

ドライパの罢名が垂垔な珣由 


く戻る©〉 _[ 次へ ( N > > | _キャンセル_ 
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h . 「ハードウェアをインストールする準備ができました。」画面が表示されますので「次へ」をクリック 
します。 
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i . 「完了」をクリックします。 


wO 


分散ノード上で□ーカルファイアウォールソフトなどのフィルタリングソフトが動作している場 
合 、 Microsoft Loopback Adapter のフィルタリングが適切に設定できずに、負荷分散が行えな 
い司能性がございます。 OS 標準の Windows ファイアウォールについても 、 Microsoft 
Loopback Adapter のフィルタリングが適切に設定できないため、例外設定を行った場合でち負 
荷分散が行えない現象が報告されております。フイルタリングソフトの動作が問題となる場合は、 
分散ノードについては経路上のフィルタリングにてセキュリティを確保する等の代替手段ちご検 
討ください。 
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(2) Microsoft Loopback Adapter 設定手順 


インストールした ； 「Microsoft Loopback Adapter 」 に仮想 IP アドレスの情報を登録します。 

登録の手順につきましては「2. 1.1.1 共通の設定」の 「⑵ Microsoft Loopback Adapter の設定手順」と同 
様となります。 

「レスポンス性能劣化に対する対策など」注意するべき点ちありますので設定には十分注意して<ださい。 


2 . 1 . 2.2 分散ノードモジュールをインストールする場合 

各製品に添付されているノ K ックアップ CD - ROM / DVD - ROM 内の分散ノー ドモジュールを「2. 1.1. 2 
分散ノードモジュールをインストールする場合」の手順に従って設定してください。 

分散ノードモジュールのインストールに関しましては Windows OS の違いは有りません。 


2. 1 .2.3 分散ノードモジュールをインストールしない場合 
「2.1. 2.1 共通の設定」に記述されている設定のみで完了です。 
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2.1,3.Windows Server 2008 まだ;は Windows Server 2008 R2 の場合 


2.1.3.1 Microsoft Loopback Adapter インス I —ル手順 


a. 「スタート」 > 「コントロールパネル」>「ハードウエアの追加」の順に選択して、「ハードウエアの追加ウ 
ィザード」を起動します。 

※□厶〇機能を有効にしていた場合、起動確認ダイアログが表示されます。 

「続行」ポタンを押下してください。 

•《•Windows Server 2008 R2 では、 「[Windows キー]+ [R]」 を押下し、「ファイル名を指定して実行」から 
fhdwwizj と入力して「ハードウェアの追加ウイザード」を起動してください。 


b. 「ハードウェアの追加ウイザード」が起動したら、[次へ]をクリックします。 
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C. 「インストール方法」より「一覧から選択したハードウェアをインストールする」を選択し、「次へ」をクリツ 
クします。 


ハ'-ドウ；！アの追加 


ウイザードで、ほか©八ードウ I アをインストールできます。 


ル t る八ードウ I アのモデルがわかっている塌合は、一覧から逞択することもできます。 、 


インストル方法を逞んでください。 

r ハードウ:[アを検索して自咖勺にインストールする（推奨 )(§) 
O ' F 質がら逛択 G た/\こドヴ i ア纪ジスる飞詳細)(跄 


く戻る ( E ) 

) WN ) > 

1 

キャンセル 


d . 「共通ハードウェアの種類」から「ネットワークアダプタ」を選択し、「次へ」をクリックします。 
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e . 製造元から 「 Microsoft 」 、ネットワークアダプタから 「Microsoft Loopback Adapter 」 を選択し、[次へ] 
をクリックします。 


八ードウ I ア®追加 


ネ9トワークアタブタ®送択 

ネットワークアタブ饨逞択します 


心 を ㈣ して傲い。こ繼能のイ'ノスト 


製适元 

ネットワークアダプタ： 

H 

Broadcom 

ji/ M icrosoft Failover Cluster Virtual Adapter 


Dialogic Corporation 

Microsoft ISATAP Adapter 


Intel Corporation 

L j M ；：： ro-ott Lij ：- b .= n：i Adapter 邏繼.減發戀魏纖龜 i 


Microsoft 

| ^Microsoft Tun Miniport Adapter 

z] 


^このドライパはデジタル署名されています。 ディスク使用 ( iD ... 

ドライパ⑴罢名が垂垔站攀由 - 


く戻る ( g ) 

; 欠へ ( N ) > 


キャンセル 


f . もう一度「次へ」をクリックして 、 「Microsoft Loopback Adapter 」 をインストールします。 



28 































g . インストール終了後、「完了」をクリックすることで Microsoft Loopback Adapter のインストールは完了し 
ます。 
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2.1.3.2 Microsoft Loopback Adapter 設定手順 

インストールしだ ； 「Microsoft Loopback Adapter 」 に仮想 IP アドレスの情報を登録します。 

a . 「スタート」>「コントロールパネル」>「ネットワークと共有センター」>「ネットワーク接続の管理」の順 

に選択します。 

※リ厶〇機能を有効にしていた場合、起動確認ダイアログが表示されます。 

「続行」ポタンを押下してください。 

b . メニューパーの[詳細設定]から、[詳細設定]を選択します。 



※ウインドウにメニューパーが表示されていない場合は、 A 1 t キーを押下することで、メニューパーが表示さ 
れます。 

※□厶〇機能を有効にしていた場合、起動確認ダイアログが表示されます。 

「続行」ボタンを押下してください。 
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C. 「詳細設定」画面が表示されたら「アダプタとバインド」タブに表示されている「接続」項目に表示されてい 
る Loopback Adapter の優先順位を変更します(下げます)。 


※設定完了後、 OK ボタンを押下して、「ネットワーク接続の管理」ウインドウに戻ります。 
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d . r ネットワーク接続」の中から追加した : Microsoft Loopback Adapter のインタフエースをクリックします。 



e . 選択された : Microsoft Loopback Adapter パネルの「プ□パティ」ボタンをクリックします。 
《 UAC 機能を有効にしていた場合、起動確認ダイアログが表示されます。 

「続行」ボタンを押下してください。 
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f .[ Microsoft ネットワーク用クライアント]、 [ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有]のチェックボ 
ックスのチェックを解除します。 

その後、パネル内の「インターネットプロトコルパージヨン4( TCP / IPv 4 )」を選択し、「プ□パティ」 
をクリックします。 



※下記項目のチェックマークがオンになっている場合(デフォルト設定)、レスポンス性能が劣化する揚合があり 
ます。 

チェックマークを 必ず外してください。 

• Microsoft ネットワーク用クライアント 

• Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有 
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g .[ IP アドレス]に Management Console に登録した分散グループの仮想 IP アドレスを入力します。 

[ サブネットマスク]はネットワークに合わせて設定します。 

注 ） I P アドレスとサブネットマスクのみ設定し、デフオルトゲー_トウェイは設定しないで下さい。 


インターネ9トブ□卜]ルパージョン4 (TCP/IPv4)® ブ□パティ 


全般 


ネットワークでこの棟能がサ术一卜されている塌合は、 IP 設定を自動的(こ取得することがで 
きます。サポートされて0な〇埸合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ 
てく？さい。 


「 


IP アドレスを自勖的に取得する ( Q ) 
F 次の IP アドレスを使う (§): 

IP アドレス ( D : 

サブネットマス娜： 

デフォルトゲートウ I イ ( D ): 


仮想 IP アドレス 


192 


10 | 


255 . 255 . 255 


r DNS サ-パ-のアドレスを自勒的に取得 t る (© 

） 欠の DNS サーパーの アドレスを使う (!> 

優先 DNS サーバ- (£): 「 

代替 DNS サーバー⑻： | ■ 


ネットワークに合わせます 


詳細設定(边. 


キャンセル 
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h . 次に[詳細設定]ポタンをクリックして、[自動メトリック]のチェックボックスをはずします。 

L [インタフェースメトリック]の値を 9999 に変更し、 [ OK ] をクリックします。 

注）仮想 IP アドレスを複数登録する場合は、 IP アドレス[追加]ポタンを押して、新規に仮想 IP アドレスを追加し 
てください。 
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jlWINS ] タブをクリックして 、 [NetBIOS over TCP / IP を無効にする]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 
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k . 「スタート」 > 「すべてのプログラム」>「アクセサリ」>「コマンドプロンプト」を起動します。 


※□厶〇機能を有効にしている場合、 
で起動してください。 

わ internet Explorer 
Windows Update 
§3 Windows アドレス帳 
Extras とアツブヴレード 
IPLB4 

Microsoft Network Monitor 3.1 
[Jtl WinPcap 
Wireshark 
ァクセサリ 
1% エクスブロう 


コマンドプ□ンプトを選択して右クリックを押下し、「管理者として実行」 



|コマンドブロンブト 


ファイル名を指定 

\ T ペイント 

3 メモ帳 

リモ w トデスクトツ 

隐 ワ-ドパッド 
国電卓 
S コンピュータの 簡輕 
3 システムツール 
スタートアップ 
メンテナンス 
管理 ツール 


問く (〇) 


管理者として実行 (A)... 


ファイルの埸所を P 叔 (D 
防一卜 ] メニューからアイコンを則除 (D 
クイック起動)に追加 


以前のノトジョンの值元 (V) 


送る (N) 


切り取り (T) 
コピー⑹ 


削除⑼ 

名前の変更 (M) 


して実行... 
テイ 


ブロパティ⑻ 


^ 前に戻る 


1検索の閉始 

が」 © 

A 

► 


1，: ストト J i c 》J 


.コマンドプ□ンプトで、順に以下のコマンドを入力します。 _ 

C:¥>netsh interface ipv4 set interface 〃 [ 物理インタフエ 1 ースの名称 ]" weakhostreceive=enabled 
C:¥>netsh interface ipv4 set interface 〃 [ ル 1 ープバックアダプタの名称]〃 weakhostreceive=enabled 
C:¥>netsh interface ipv4 set interface 〃 [ ループバックアダプタの名称 ]" weakhostsend=enabled 

[例]物理 インタフェースの 名称が 「ローカルエリア接続」、ループパックアダプタの 名称が 「ローカルエリア接続 2 」の 
場合 

C:¥>netsh interface ipv4 set interface ロー； y ノレエリア接続 weaKnostreceive=enabled 
C:¥>netsh interface ipv4 set interface 〃口 1 ーカルエリア接続 2" weakhostreceive=enabled 
C:¥>netsh interface ipv4 set interface " 口 ' ーカルエリア接続 2" weakhostsend=enabled 

※ インタフェース名を設定する際のダブルクオーテーシヨンは必須です。 


以上で Microsoft Loopback Adapter の設定は完了です。 

この後、必要に_じて分散ノードモジュールのインス!-ールを行なってください。 

注） netsh コマンドでの設定時、インタフェース名の頭に数字がある場合に、インタフェースの Index と誤認し 
てしまい、正しくバケットを受信できなくなる場合があるため、インタフェース名の頭に数字を付けないように 
してください。（例：「〇1.ローカルエリア接続」というインタフェース名は頭に数字が付いているためパケット 
を受信できない場合がある） 
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2.1.4 .Windows Server 2008 《Server Core 》 の揚合 


2.1 Microsoft Loopback Adapter インストール手順 


a . 以下の手順で DevCon 圧縮ファイルをダウン□ー ドし、ファイルを展開します。 

DevCon ファイル公開アドレス 

httpi / / support . microsoft . com / kb / 311 272 /ja 


※上記ページ内に記載されている、 「 DevCon パッケージ 」 と記載されている箇所から、データをダウン□ー ド 
して頂く事が出来ます。 

b . devcon . exe ファイルをコンピュータ上のフォルダに保存し、フオルダを開きます。 


■向 音理者： C:¥Windows¥system32¥cmd.eKe 


BBI 

■ C : ¥ Users ¥ admin>dir 




ドライブ c のボリユ 

ームラペルがありません。 


1 ポリュームシリアル番号は F 0 BB - C 9 DE です 


1 C ：¥ Users ¥ admin のデイレクトリ 



2008/08/04 

13:07 

< DIR > 



2008/08/04 

13:07 

< DIR > 



2008/01/19 

17:43 

< DIR > 

Desktop 


2008/07/22 

19:15 

79,024 devcon.exe 


2008/07/25 

14:47 

く DIR > 

Documents 


2008/01/19 

17:43 

く DIR > 

Down 1 oads 


2008/01/19 

17:43 

< DIR > 

Favorites 


2008/01/19 

17:43 

< DIR > 

Links 


2008/01/19 

17:43 

< DIR > 

Music 


2008/01/19 

17:43 

< DIR > 

Pictures 


2008/01/19 

17:43 

く DIR > 

Saved Games 


2008/01/19 

17:43 

< DIR > 

Videos 



1個のファイル 

79,024バイト 



11個のディレクトリ 

14,644 ,801,536 バイトの空き領域 


C :¥ Users ¥ admin >_ 





※ C :¥ Users ¥ admin にダウン□ー ドしだ:データを展開した場合の画面を表示しています。 
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cIdevcon . exe ] を実行します 。 [WinZip Self - Extractor ] ダイア□グボックスが表示されます。 


I 者： C:¥Wjndows¥system32¥cmd.exe 

C :¥ Users ¥ admin > devcon.exe 
C ：¥ Users ¥ admin > 




【WinZip Self-Extractor [devcon.exe] 


To unzip all files in devcon.exe to the specified 
folder press the Unzip button. 


Unzip 

Unzip To folder: 

Run WinZip 

||C:\U sers\admin^AppD ataVLocalM ernp^^B" 


W Overwrite Files Without Prompting 


About 

Help 


今 Nico Mak Computing, Inc. 

www.winzip.com 


d . [Unzip To Folder ] ボックスに、ファイルの解凍先フォルダを入力し、 [ Unzip ] をクリックします。 



e . [〇 K ] をクリックし、 [ Close ] をクリックして解凍処理を完了します。 


f . DevCon フアイルを展開したフオルダに移動します。 
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<DIR> 

く DIR> 

<DIR> 

く DIR> 

彳固のファイル 
個のディレク 


1,655 EULA.txt 
1386 
ia64 

1,655 

トリ 14,644,645,888 


バイト 

バイトの空き領域 


2008/08/04 

2008/08/04 

2002/12/04 

2008/08/04 

2008/08/04 


C:¥Users¥adminVAppData¥LocaI¥Temp¥1 >_ 


C:¥Users¥adminVAppDataVLocaI¥Temp¥1>dir 
ドライブ C のボリュームラペルがありません。 
ボリュームシリアル番号は F0BB-C9DE です 

C:¥Users¥admi n¥AppData¥Loca I ¥Temp¥l のディレクトリ 


《 C :¥ Users ¥ admin ¥ AppData ¥ Local ¥ Temp ¥1 にデータを展開した:場合の画面を表示しています。 
g . ディレクトリを1386フォルダに変更します。 


C ： ¥UsersVadtnin¥AppData¥LocaI¥Temp¥1 >cd i386 

C ： ¥Users¥admin¥A PP Data¥Local¥Temp¥l¥i386>dir 
ドライブ C のボリュームラペルがありません。 

ボリュームシリアル番号 (3 F0 昍 -C9DE です 

C : ¥Users¥admin¥AppData¥LocaI¥Temp¥1 ¥i386 のディレクトリ 

2008/08/04 13:12 <DIR> . 

2008/08/04 13:12 <DIR> 

2002/11/14 22:32 55,808 devcon.exe 

1 個のフ 7 イル 55,80 8 バイト 

2 個のディレクトリ 14,644,645,888 /U 卜の空き領域 

C ： ¥Users¥admin¥AppData¥Local¥Temp¥1¥i 386>_ 


■g ■ 理者： [: ¥Windows¥system32¥cmd_eKe 


[TT1 甘理者： ¥ Windows¥system32¥cmd.exe 


3 3 9 3 3 
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h .” devcon.exe install % windir %¥ inf ¥ netloop.inf * msloop ” と入力し 、 Enter キーを押します。 


㈤ 管理者 : C:¥Windows¥system32¥cmd.exe 圏 EIB 

C:¥Users¥adm inVAppData¥l_oca I emp¥1 ¥ 1 386>devcon.exe install %w i nd i r%\ inf ¥net \ 00 t ： D| 
■ inf 木 ms Ioop 

Device node created. Install is complete when drivers are updated... 

Updating drivers for 木 ms Ioop from C ： ¥Windows¥inf ¥netI oop .inf. 

Drivers updated successfully. 

C:¥Use 「 s¥adminVAppDataVLocaI¥Temp¥1¥i386>_ 


コマンドを入力した後に、以下のメッセージが表示されれば、インス!-ール成功です。 

Device node created. Install is complete when drivers are updated... 

Updating drivers for *msloop from C:¥WINDOWS¥inf¥netloop.inf. 

Drivers updated successfully. 
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※” devcon find * msloop ” と入力すると 、 Loopback Adapter がインストールされているかの確認が行え 
ます 



“Microsoft Loopback Adapter ” が表示されていれば、デバイスは正常にインス I -ールされています。 
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2.2 Microsoft Loopback Adapter 設定手順 

インストールした 「Microsoft Loopback Adapter 」 に仮想 IP アドレスの情報を登録し、負荷分散用仮想 IP アド 
レスとして使用するための設定を行ないます。 


a . 以下のコマンドを入力して、 IP アドレスとサブネットマスクを設定します。 

“netsh interface ipv4 set address name=”< インタフエ 1 — ス名 〉’’ source=static address=< 分散グル 1 —プの仮想 IP アドレス〉 
mask=< サブネットマスク 〉” 


例）以下の場合の コマンド 入力例 
インタフェース名：ローカルエリア接続 
分散グループの仮想 IP アドレス： 192.168 .2. 10 
サブネットマスク： 255.255.255.0 

C:¥>netsh interface ipv4 set address name=” ローカル エリア接続 ” source=static address= 192.168 .2.10 
mask=255.255.255.0 

※ インタフェース名を設定する際のダブルクオーテーシヨンは必須です。 


※” ipconfig ” コマンド結果の、該当インタフェース名の設定を確認することで、 IP アドレス等の設定が正しく 
設定されているか確認を行なうことが出来ます。 


b . 以下のコマンドを入力して、インターフェイスメトリックの値を設定します。 

netsh interface ipv4 set interface くインタフェ ' ース名〉 metric=9999 

例）以下の場合の コマンド 入力例 
インタフェース名：ローカルェリア接続 

C:¥>netsh interface ipv4 set interface “ 口 ' ーカルエリア接続 ” metric=9999 
※ インタフェース名を設定する際のダブルクオーテーシヨンは必須です。 


※” netsh interface ipv 4 show address ” コマンド結果の、該当インタフェース名の設定を確認することで、 
インターフェイスメトリックの設定が正しく設定されているか確認を行うことができます。 
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c . 以下のコマンドを入力して 、 NetBIOS over TCP / IP を無効にします。 

C:¥>WMIC nicconfig Where "(Caption like ’％Loopback Adapter%’)" call SetTcpipNetbios 2 

注 ） NetBIOS over TCP / IP を有効に戻す場合は、以下のコマンドを入力してください。 

C:¥>WMIC nicconfig Where〈Caption like ’％Loopback Adapter%’）call SetTcpipNetbios 1 

※” ipconfig / all ” コマンド結果の 、 NetBIOS over TCP / IP の設定を確認することで 、 NetBIOS over TCP/IP 
の設定が正しく変更されているか確認を行なろことが出来ます。 

d . 以下のコマンドを入力します。 


C:¥>netsh interface ipv4 set interface "[ 物理インタフエ ' ースの名称 ]" weakhostreceive=enabled 
C:¥>netsh interface ipv4 set interface 〃 [ ループバックアダプタの名称 ]" weakhostreceive=enabled 
C:¥>netsh interface ipv4 set interface 〃 [ ループバックアダプタの名称 ]" weakhostsend=enabled 

[ 例]物理インタフェースの 名称が 「ローカルエリア接続」、ループバックアダプタの 名称が 「ローカルエリア接続 2 」の 
場合 

C:¥>netsh interface ipv4 set interface " ロー刀ノレエリ/'接続 weakhostreceive=enabled 
C:¥>netsh interface ipv4 set interface " 口 1 ーカルエリア接続 2" weakhostreceive=enabled 
C:¥>netsh interface ipv4 set interface 〃口 ' ーカルエリア接続 2" weakhostsend=enabled 


以上で Microsoft Loopback Adapter の設定は完了です。 

注） netsh コマンドでの設定時、インタフェース名の頭に数字がある場合に、インタフェースの Index と誤認し 
てしまい、正しくバケットを受信できなくなる場合があるため、インタフェース名の頭に数字を付けないように 
してください。（例：「〇1.ローカルエリア接続」というインタフェース名は頭に数字が付いているためパケット 
を受信できない場合がある） 
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2.1.5 Windows 上で分散ノードモジュールを使用する際の備考 

備考 （1 ) : Management Console に表示される「分散グループ情報」内の分散ノー ドサーパタイプは、 
Windows Server 2008の場合でも、 「 winnt 」 まだ;は 「 Winnt 」 と表示されます。 

備考 （2) :分散ノードモジュールのインス!ル中(図 3.1) に、 「 LBhost サーバ用 IP アドレス」に仮想 IP アド 
レスが規定値として表示された場合は、 [ 参照 ] ボタンを押して（図 3.2) 実 IP アドレスに変更して下 
さい。 

「 LBhost サーバ用 IP アドレス」が Management Console で登録する分散ノードの実 IP アドレスにな 
ります。 



※ LBhost サーバ'用 IP アドレスには、仮想 IP アドレスを指定しないで下さい。 



備考 （3) :分散ノードモジュールが使用する IP アドレスを変更する場合は、一旦分散ノードモジュールのアン 
インス!-ールを行った後、再度インストールを行ってください。 

アンインス I -ールは、下記のいずれかの方法で行なろ事ができます。 

• 「コントロールパネル」—「プログラムと機能」で ribhostj を選択 
(モジュールのパージヨンによっては、 「 lplb 4」 である場合もあります） 

• スタートメニューの[すべてのプログラム]- [ IPLB 4] - [ Uninstall ] を選択 
• 分散ノードモジュールがインス!-ールされている状態で、インストーラ (1 bhost 4. exe ) を 
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起動する 

—インストール時と異なり、「変更 • 修正 • 削除」を選択する画面が表示されるので、「削除」を選 
択してください。 

いずれの場合ち、その後の操作は画面の指示に従つてください。 
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2.2 Linux 用 

Exp 「 ess 5800/ lnterSec 、 InterSecVM と、それ以外の Linux 環境を分散ノードとして利用するための環境構 
築方法を記顏します。 


2.2.1 Express 5800 / InterSec、InterSecVM 


(1) 分散ノードモジュールをインス!-ールする場合 

各製品に添付されているパックアップ CD - ROM / DVD - ROM 内に格納されているモジュールをインスト 
ールします。インストールは分散ノードモジュールをインストールする装置の Management Console よ 
り行います。 


手順については下記に示します。 


a . パックアップ CD - ROM / DVD - ROM を装置の CD ( DVD )- ROM ドライプへセットします。 

b . インストールする装置の Management Console に接続します。 

c . [パッケージ]アイコンをクリックします。 

d . [手動インストール]を選択します。 

e . [口ーカルディレクトリ指定]で以下のパスを入力し[参照]をクリックします。 

( LB 300 d 以前の機種）各製品のユーザーズガイドをご参照ください。 

( LB 300 e ) / mnt / cdrom / nec / Linux /99 iplb / LBH_Linux 

( LB 300 f 以降の機衝 / mnt / cdrom / nec / Linux / intersec . lb / iplb / L 巳 HLLinux 

もしくは/ media / cdrom / nec / Linux / intersec . lb / ipib / LBH_Linux / 

( InterSecVM / LB ) / mnt / cdrom / LBH 丄 inux 

f . インス!-ールするパッケージの左にある[追加]をクリックします。 

ゾ glibc 2.2 系、 glibc 2.3 系、 glibc 2.5 系 （ LB 400 g 、 LB 4 〇 Oh のみ）のパッケージが表示されま 
\ f ^\ すので、装置の環境に合わせて適切なパッケージをインス!-ールして<ださい。 
glibc 2.2 系： lbhost 4_ gc 2.2 -*. i 386 .rpm 
glibc 2.3 系： lbhost 4_ gc 2.3 -*. i 386 .rpm 
glibc 2.5 系： lbhost 4_ gc 2.5 -*. i 386 .rpm 

g . インストール確認が表示されたら [ OK ] をクリックします。 

h . インス!-ール終了後、パックアップ CD - ROM / DVD - ROM を取り出します。 

i . telnet / ssh / コンソールの何れかで□グインします。実際の作業は、 root 権限を持つユーザー 
へ移行して実施します。 
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j . 分散ノー ドモジュールの設定フアイル (/ etc / ha 4. d /1 bhost 4. conf ) をお客様環境に合わせて編 
集します。 


(編集項目） 

•分散ノードモジュ 1 —ルが使用するインタフエ 1 —ス 
設定ファイルに初期値として設定されている記述は下記となります。 
udp ethO 

この部分を変更 


※ NIC の二重化を行っている場合はインタフェース名が変更されていますので 「 ifconfig 」 
コマンドを実行し、インタフェース名の確認を行ってください。 

irO Express 5800 / LB , lnte 「 SecVM / LB 側で分散ノードモジュールとの通信に使用する 
ポート番号を変更された場合は設定ファイルの 「 udpport 」 の行のポート番号を適切な 
値に変更してください。 

変更されない場合は分散ノー ドダウンと誤認識する場合があります。 

各製品で分散ノー ドモジュールとの通信に使用するボート番号のデフオルト値 


LB 300 C 

47002 

LB 300 d 

48002 

110 Ba-LB 

49002 

LB 30 Oe 

50002 

LB 30 Of 

51002 

LB 30 Og 

53002 

InterSecVM/LB VI . 

0 55002 

LB 40 Og 

56002 

LB 40 Oh 

59002 


^ 分散ノードに複数の IP アドレスが割り当てられている場合、そのうちひとつの IP 

アドレス (/ etc / ha 4. d / lbhost 4. conf ファイルで指定したインタフェースの IP アド 
レス)が Exp 「 ess 5800/ LB , lnte 「 SecVM / LB 本体側との通信用アドレスとして設定 
されます。 

/ etc / ha 4. d / lbhost 4. conf ファイルで設定したインタフェースのみ、負荷分散の自 
動設定や、分散グループへの分散ノード自動認識機能、 CPU 負荷による重み付け負 
荷分散機能が利用できます。 

k . システムを再起動します。 
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(2) 分散ノードモジュールをインス I -ールしない場合 
必ず下記の手順に従って設定を行ろ必要があります。 

a . コンソールから分散ノードとして運用する装置に 「 root 権限を持つユーザー ( root )」 で□グイ 
ンします。 

b . iptables コマンドを用いてルールを定義します。 


(書式） 

iptables -t nat -I PREROUTING -p [protocol]-d [ 仮想 IP] --dport [port] -j REDIRECT --to-ports [port] 
[port]= ポート番号、 [ 仮想 IP]= 仮想 IP アドレス、 [protocol]= プロトコルタイプ (tcp または udp) 

(例）仮想 IP アドレス： 192.168.0.254 、 http ( ポート： 80 ) の 場合 

iptables _t nat -I PREROUTING -p tcp _d 192.168 .0.254 --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 80 


〆 グループの設定においてマルチポートの指定を行った場合はそのポート分の設定 
を行います。 


( 例 ) 仮想 IP アドレス： 192.168.0.254 、 http と https ( ポート： 80 、 443 ) の場合 

iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -d 192.168 .0.254 --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 80 
iptables _t nat -I PREROUTING -p tcp -d 192.168 .0.254 --dport 443 -j REDIRECT --to-ports 443 


^ 1 台の分散ノードに複数の IP アドレスを割り当て、それぞれを別の分散グループに 
所属させる際に、各 IP アドレスの負荷分散対象ポート番号が重複する場合（例え 
ば、両方の IP アドレスとも http (ポート: 80) を分散する場合など）には、以下のよ 
うに設定してください。 

※本設定は、分散ノードモジュールをインストールした状態で行ろことはできません。 


(書式） 

iptables -t nat -I PREROUTING -p [protocol]-d [ 仮想 IP] -j DNAT --to-destination [ 実 IP アドレス ] 

( 例 ) 仮想 IP アドレス 1:192.168.0.253 、 仮想 IP アドレス 2: 192.168.0.254 

実 IP アドレス 1:192.168. 0.10 、実 IP アドレス 2: 192.168.0.20 http ( ポート： 80 ) の場合 

iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -d 192.168 .0.253 -j DNAT --to-destination 192.168 .2.10 

iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -d 192.168 .0.254 -j DNAT --to-destination 192.168.2.20 


c . 設定した情報有効にするための設定を行います。 


# echo 1 p : ； /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
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ゾ システムを再起動した場合は、再度同様の設定を行う必要があります。 

システムを再起動したときに同様の設定を手動で行いたくない場合は、ユーザー ( SE 、 営業)責任に 
^ おいて下記設定の動作確認を行った上で適用をお願いします。 

【設定内容を記録】 

保存したいルールを設定後、下記のコマンドでルールをファイルへ格納して、次回 
の再起動に備えることが可能です。 

# /sDin/service lptables save 

• 起動時に自動で設定を有効にする場合 


「/ proc / sys / net / ipv 4/ ip _ forwa 「 d 」 の設定は 「/ etc / sysctl . conf 」 ファイルの 
net . ipv 4. ip _ forward の- Bd 述に依存します。 

この値が'〇の場合、1に変更をお願いします。 


# Controls IP packet forwarding 
net.ipv4.ip_rorward = 0 
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2.2.2 Express 5800 / InterSec 、 InterSecVM 以外 


(1) 分散ノードモジュールをインストールする場合 

各製品に添付されているパックアップ CD - ROM / DVD - ROM 内に格納されているモジュールをインストー 
ルします。インス!-ールにより、モジュールが自動でボート番号によるリダイレクト設定を行うようになり 
ます。インストールはコマンドラインから行います。 


手順については下記に示します。 


a . パックアップ CD - ROM / DVD - ROM を装置の CD ( DVD )- ROM ドライプへセットします。 

b . インストールする装置に telnet / ssh / コンソールの何れかで□グインします。実際の作業は、 
root 権限を持つユーザーへ移行して実施します。 

c . パックアップ CD - ROM / DVD - ROM をマウントします。 

d . カレントディレクトリを以下のパスに変更します。 

( LB 300 d 以前の機種）各製品のユーザーズガイドをご参照ください。 

( LB 300 e ) / mnt / cdrom / nec / Linux /99 iplb / LBH_Linux 

( LB 300 f 以降の機衝 / mnt / cdrom / nec / Linux / intersec . lb / iplb / L 巳 H_Linux 

もしくは/ media / cdrom / nec / Linux / intersec . lb / iplb / L 巳 H_Linux / 

( InterSecVM / LB ) / mnt / cdrom/LBHJJnux 


e . 分散ノードモジュールをインス!-ールします。 

glibc 2.2 系、 glibc 2.3 系、 glibc 2.5 系 （ LB 400 g 、 LB 4 〇 Oh のみ）のパッケージが表示されま 
すので、装置の環境に合わせて適切なパッケージをインストールして<ださい。 

~ glibc 2.2 系： lbhost 4_ gc 2.2 -*. i 386 .rpm 
glibc 2.3 系： lbhost 4_ gc 2.3 -*. i 386 .rpm 
glibc 2.5 系： lbhost 4_ gc 2.5 -*. i 386 .rpm 

f . インス!-ール終了後、カレントディレクトリを変更します。 

& パックアップ CD - ROM / DVD - ROM をアンマウントし取り出します。 

h . 分散ノー ドモジュールの設定フアイル (/ etc / ha 4. d / lbhost 4. conf ) をお客様環境に合わせて編 
集します。 


(編集項目） 

•分散ノードモジュ 1 —ルが使用するインタフエ 1 —ス 
設定ファイルに初期値として設定されている記述は下記となります。 
udp ethO 

この部分を変更 


※ NIC の二重化を行っている場合はインタフェース名が変更されていますので rifconfigj 
コマンドを実行し、インタフェース名の確認を行ってください。 
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n -〇 Express 5800/ LB , InterSecVM / LB 側で分散ノードモジユールとの通信に使用する 
ボート番号を変更された場合は設定ファイルの 「 udpport 」 の行のポート番号を適切な 
値に変更してください。 

変更されない場合は分散ノードダウンと誤認識する場合があります。 

各製品で分散ノードモジュールとの通信に使用するポート番号のデフオルト値 


LB 300 C 

47002 

LB 300 d 

48002 

110 Ba-LB 

49002 

LB 30 Oe 

50002 

LB 30 Of 

51002 

LB 30 Og 

53002 

InterSecVM/LB VI . 

0 55002 

LB 40 Og 

56002 

LB 40 Oh 

59002 


^ 分散ノードに複数の IP アドレスが割り当てられている場合、そのうちひとつの IP 

アドレス (/ etc / ha 4. d / lbhost 4. conf ファイルで指定したインタフェースの IP アド 
レス)が Exp 「 ess 5800/ LB , lnte 「 SecVM / LB 本体側との通信用アドレスとして設定 
されます。 

/ etc / ha 4. d / lbhost 4. conf ファイルで設定したインタフェースのみ、負荷分散の自 
動設定や、分散グループへの分散ノード自動認識機能、 CPU 負荷による重み付け負 
荷分散機能が利用できます。 

i . システムを再起動します。 
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(2) 分散ノードモジュールをインス I -ールしない場合 

ipchains コマンド或いは iptables コマンドがインス! -- ルされている必要があります。手順につ 
いては下記に示します。 

a . コンソールから分散ノードとして運用する装置に 「 root 権限を持つユーザー ( root )」 で□グイ 
ンします。 

b . ipchains コマンドを用いてルールを定義する場合 


( 書式） 

ipchains -I input -j REDIRECT [port] -d [ 仮想 IP] [port] -p [protocol] 

[port]= ポート番号、 [ 仮想 IP]= 仮想 IP アドレス、 [protocol]= プロトコルタイプ (tcp または udp) 

( 例）仮想 IP アドレス： 192.168.0.254 、 http ( ポート： 80 ) の場合 

ipchains -I input -j REDIRECT 80 -d 192.168 .0.254 80 -p tcp 


〆 グループの設定においてマルチポートの指定を行った場合はそのポート分の設定 
を行います。 


( 例）仮想 IP アドレス： 192.168.0.254 、 http と https ( ポート： 80 、 443 ) の場合 
ipchains -I input -j REDIRECT 80 -d 192.168 .0.254 80 -p tcp 
ipchains -I input -j REDIRECT 443 -d 192.168 .0.254 443 -p tcp 
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c . iptables コマンドを用いてルールを定義する場合 


( 書式） 

iptables -t nat -I PREROUTING -p [protocol]-d [仮想 IP] --dport [port] -j REDIRECT --to-ports 
[port] 

[port]= ポート番号、 [ 仮想 IP]= 仮想 IP アドレス、 [protocol]= プロトコルタイプ (tcp または udp) 
( 例）仮想 IP アドレス： 192.168.0.254 、 http ( ポート： 80 ) の場合 

iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -d 192.168 .0.254 --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 80 


〆 グループの設定においてマルチポートの指定を行った場合はそのポート分の設定 
を行います。 


( 例 ) 仮想 IP アドレス： 192.168 .0.254 、 http と https ( ポート： 80 、 443 ) の場合 

iptables _t nat -I PREROUTING -p tcp _d 192.168 .0.254 --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 80 

iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -d 192.168 .0.254 --dport 443 -j REDIRECT - -to-ports 443 


^ 1 台の分散ノードに複数の IP アドレスを割り当て、それぞれを別の分散グループに 
\¥^} 所属させる際に、各 IP アドレスの負荷分散対象ポート番号が重複する場合（例え 
ば、両方の IP アドレスとも http (ポート: 80) を分散する場合など）には、以下のよ 
うに設定してください。 

※本設定は、分散ノードモジュールをインストールした状態で行なろ事はできません。 


( 書式） 

iptables -t nat -I PREROUTING -p [protocol]-d [ 仮想 IP] -j DNAT —to-destination [ 実 IP アドレス ] 

( 例 ) 仮想 IP アドレス 1:192.168.0.253 、 仮想 IP アドレス 2: 192.168.0.254 

実 IP アドレス 1:192.168. 0.10 、実 IP アドレス 2: 192.168.0.20 http ( ポート： 80 ) の場合 

iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -d 192.168 .0.253 -j DNAT - -to-destination 192.168 .2.10 

iptables _t nat -I PREROUTING -p tcp -d 192.168 .0.254 -j DNAT --to-destination 192.168.2.20 


d . 設定した情報を有効にするための設定を行います。 


# echo 1 > / proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
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ゾ システムを再起動した場合は、再度同様の設定を行う必要があります。 

システムを再起動したときに同様の設定を手動で行いたくない場合は、ユーザー ( SE 、 営業)責任に 
^ おいて下記設定の動作確認を行った上で適用をお願いします。 

【設定内容を記録】 

• ipchains コマンドを使用する場合 

保存したいルールを設定後、下記のコマンドでルールをファイルへ格納して、次回 
の再起動に備えることが可能です。 

# /sDin/ipchains-save > /etc/sysconfig/ipchams 

• iptables コマンドを使用する場合 

保存したいルールを設定後、下記のコマンドでルールをファイルへ格納して、次回 
の再起動に備えることが可能です。 

# / soin/service iptables save 

• 起動時に自動で設定を有効にする場合 

「/ p 「 oc / sys / net / ipv 4/ ip _ fo 「 ward 」 の設定は 「/ etc / sysctl . conf 」 ファイルの 
net . ipv 4. ip _ fo 「 wa 「 d の g 己述に依存しま召。 

この値が〇の場合、1に変更をお願いします。 


# Controls IP packet forwarding 
net.ipv4.ip_rorward = 0 
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2.3 Solaris 用 

※ら〇ヒ卩匕用の分散ノードモジュールは提供しておりませんので、下記の項目については対麻でき 
ません。 

• 分散ノードの CPU 負荷による重み付け負荷分散を行ろ場合 
• 多数の分散ノードを自動的に分散グループへ登録したい場合 

下記に Solaris 装置を分散ノー ドとして使用するための設定を示します。 

a . ループパックインタフェースを設定する装置に telnet / ssh / コンソールの何れかで□グインします。 
実際の作業は、 root 権限を持つユーザーへ移行して実施します。 

b . ループパックインタフェースへ仮想 IP アドレスを設定します。 


( 書式） 

ifconfig 1 〇 0 addrif [ 仮想 IP アドレス ] netmask 255.255 .255. 255 -arp up 

( 設定例）仮想 IP アドレス： 192.168 .0.254 、 http ( ポート： 80) の場合 
ifconfig 100 addif 192.168 .0.254 netmask 255.255 .255. 255 -arp up 


^ システムを再起動した場合は同様の設定を行ろ必要があります。 


c . ループパックインタフェースの設定が正しく行えているのかを 「 ifconfig - a 」 コマンドを実行し 
て確認してください。 


# ifconfig -a 
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2.4 HP-UX 用 

HP - UX 用の分散ノードモジュールは提供しておりませんので、下記の項目については対麻でき 
ません。 

• 分散ノードの CPU 負荷による重み付け負荷分散を行ろ場合 
• 多数の分散ノードを自動的に分散グループへ登録したい場合 

下記に HP - UX 装置を分散ノードとして使用するための設定を示します。 

(1) ループパックインタフェースの設定 

a . ループパックインタフェースを設定する装置に telnet / ssh / コンソールの何れかで□グインします。 
実際の作業は、 root 権限を持つユーザーへ移行して実施します。 

b . ループパックインタフェースへ仮想 IP アドレスを設定します。 


( 書式） 

ifconfig 10 0:n [ 仮想 IP アドレス ] netmask 255.255 .255.0 -arp up 

( 設定例）仮想 IP アドレス： 192.168 .0.254 、 http ( ポート： 80) 且つループバックインタフェースが 1 〇 0:0 
だけの場合 

ifconfig 100:192.168 .0.254 netmask 255,255 .255.0 -arp up 


システムを再起動した場合は同様の設定を行ろ必要があります。 


c . ループパックインタフェースの設定が正しく行えているのかを 「 ifconfig - a 」 コマンドを実行し 
て確認してください。 


# ifconfig -a 
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3 コンテンツ配信環境 


3.1 Windows 用 

3.1.1 Windows 2000 Server の場合 

各製品に添付されているバックアップ CD - ROM / DVD - ROM 内のコンテンツデリパリ用モジュール 
を下記の手順に従ってインス!-ールしてください。 

※ Mic 「 osoft 社による Windows 200◦のサポート期間（延長サポート期間）は、すでに終了しています。 

a . 各製品に添付されているパックアップ CD - R 〇 M / DVD - ROM を分散ノード装置の CD ( DVD)-ROM 
ドライプにセットする。 

b . ( LB 30 Od 以前の機種） 

iplb 4_ contents . exe を実行する（格納ディレクトリは各製品のユーザーズガイドをご参照ください）。 
( LB 300 e ) 

( CD-ROM ドライブの)： ¥ nec ¥ Linux ¥99 iplb ¥ LBH _ Windows ¥ ipib 4_ contents.exe を実行する。 
( LB 300 f 以降の機種） 

( DVD-ROM ドライブの)： ¥ nec ¥ Linux ¥ intersec . lb ¥ iplb ¥ LBH _ Windows ¥ iplb 4_ contents.exe 
を実行する。 

( InterSecVM / LB ) 

( DVD-ROM ドライブの)： ¥ LBH _ Windows ¥ iplb 4_ contents.exe 
を実行する。 



c . 画面に従ってインストールを実施してください。 
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✓ インス!-ール中に LoadBalancer で使用する IP アドレス [ LBhost サーパ用 IP アドレス]が表示 
されます。デフォルトで表示された IP アドレス以外の IP アドレスを使用する場合は[参照]ボタ 
ンを押下して IP アドレス選択画面を表示してください。 

LoadBalancer で使用する IP アドレスを選択してください。[参照]ボタンを押下しても IP アド 
レス選択画面が表示されない場合は他の画面の裏に隠れている場合があります。 

[ LBhost サーバ用 IP アドレス]は分散ノードの実 IP アドレスになります。 

分散ノードに複数の IP アドレスが割り当てられている場合、そのうちひとつを [ LBhost サーバ用 
IP アドレス]として設定できます。 

[ Coordinator との通信ポート]は特に変更する必要はありません。変更が必要な場合は 
Management Console の [ LB 基本設定画面]より LoadBalancer の通信ポートを変更してい 
る場合となります。 

各製品でコンテンツデリパリ用モジュールとの通信に使用するポート番号の 
デフォルト値 

LB300C 47004 

LB300d 48004 

LB300e 50004 

LB300f 51004 

LB300g 53004 

InterSecVM/LB 55004 
LB400g 56004 

LB400h 59004 


d . インストールの最後に riPLB 4_ contents サーバを起動しますか？」と表示されます。直ぐにサービス 
を起動したい場合は「はい」を選¥尺して<ださい。直ぐに起動しなくても良い場合は「いいえ」を選択し 
てください。 IPLB 4 サービスは後から起動することもできます。 

以上でコンテンツデリパリ用モジュールのインストールは完了しました。 



コンテンツデリパリ用モジュールが使用する IP アドレスを変更する場合は、コンテンツデリパリ 
用モジュールの再インストールが必要となります。 


wO 

um 


インストールに失敗した場合、既に同ーバージョンのモジュールが存在するか「コントロールパネ 
ル」の「アプリケーションの追加と削除」で確認してください。存在する場合は以下の手順でアン 
インストール実行後、再度インストールを実行してください。 


1 . スタートアップメニューから「プログラム」— 「 iplb 4_ contents 」—「 Uninstall 」 
を選択し、アンインストーラーを起動します。 


2. アンインストールタイプを選択し、「次へ」ボタンをクリックするとアンインス!-ールが開始 
され正常に終了した場合、完了画面が表示されます。「完了」ボタンをクリックすると、アンイ 
ンストールは終了です。 

アンインストール中にエラーが発生した場合は、イベントビューアでイベントログを参照してく 
ださい。 


3.1.2 Windows Server 2003の場合 
「Windows 200〇 Server 」 と同じ設定とな:ります。 
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3.1.3 Windows Server 2008 の場合 
「Windows 2000 ServerJ と同じ設定となります。 
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3.2 Linux 用 


3.2.1 Exp 「 ess 58 〇〇 / InterSec 、 InterSec/VM 

各製品に添付されているパックアップ CD - ROM / DVD - ROM 内に格納されているモジュールをインストー 
ルします。インストールはコンテンツデリパリ用モジュールをインス!-ールする装置の Management 
Console より行います。 


手順については下記に示します。 


a . パックアップ CD - ROM / DVD - ROM を分散ノード装置の CD ( DVD )- ROM ドライブにセットします。 

b . インストールする装置の Management Console に接続します。 

c . [パッケージ]アイコンをクリックします。 

d . [手動インストール]を選択します。 

e . [□一カルディレクトリ指定]で以下のパスを入力し[参照]をクリックします。 

( LB 3 〇〇 d 以前の機種）各製品のユーザーズガイドをご参照ください。 

( LB 300 e ) / mnt / cdrom / nec / Linux /99 iplb / LBH_Linux 

( LB 300 f 以降の機種）/ mnt / cdrom / nec / Linux / intersec . lb / iplb/LBH 丄 inux 
も しくは / media / cdrom / nec / Linux / intersec . lb / iplb / LBH_Linux 
( InterSecVM / LB ) / mnt / cdrom / LBH_Linux 

ゾ glibc 2.2 系、 glibc 2.3 系、 glibc 2.5 系 （ LB 400 g 、 LB 4 〇 Oh のみ）のパッケージが表示されま 
すので、装置の環境に合わせて適切なパッケージをインストールして<ださい。 
glibc 2.2 系： lbhost 4 c _ gc 2.2 -*. i 386 .「pm 
glibc 2.3 糸： lbhost 4 c _ gc 2.3 -*. i 386 .rpm 
glibc 2.5 糸： lbhost 4 c _ gc 2.5 -*. i 386 .「pm 

f . インス!-ールするパッケージの左にある[追加]をクリックします。 

g . インストール確認が表示されたら [ OK ] をクリックします。 

h . インストール終了後、パックアップ CD - ROM / DVD _ ROM を取り出します。 

i . telnet / ssh / コンソールの何れかで□グインします。実際の作業は、 root 権限を持つユーザーへ移 
行して実施します。 
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j . コンテンツデリバリ用モジュールの設定ファイル (/ etc / iplb _ contents / contents 1 bhost . conf ) をお客様 
環境に合わせて編集します。 


の二重化を行っている場合はインタフェース名が変更されていますので 「 ifconfig 」 コマンドを実行 
し、インタフェース名の確認を行ってください。 

Express 5800/ LB , lnte 「 SecVM / LB 側でコンテンツデリパリ用モジュールとの通信に使用する 
ポート番号を変更された場合は設定ファイルの 「 udpport 」 の行のポート番号を、適切な値に変更 
してください。変更されない場合は分散ノードダウンと誤認識する場合があります。 

各製品でコンテンツデリパリ用モジュールとの通信に使用するボート番号のデフォルト値 


LB300C 

47004 

LB300d 

48004 

LB300e 

50004 

LB300f 

51004 

LB 30 Og 

53004 

InterSecVM/LB 

55004 

LB 40 Og 

56004 

LB400h 

59004 


•X 分散ノードに複数の IP アドレスが割り当てられている場合、そのろちひとつの実 IP アドレス 
\^^>\ (/ etc / iplb _ contents / contentslbhost . conf ファイルで指定した;インタフエースの IP アドレス) 
が Exp 「 ess 58 〇〇 / LB ， lnte 「 SecVM / LB 本体側との通信用アドレスとして設定されます。 

以上でコンテンツデリパリ用モジュールのインストールは完了しました。 
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3.2.2 Express 5800 / InterSec 、 InterSecVM 以外 

各製品に添付されているパックアップ CD - ROM / DVD - ROM 内のコンテンツデリパリ用モジュールを組み 
込みます。 

以下に手順を説明します。 

a . パックアップ CD - ROM / DVD - ROM を分散ノード装置の CD ( DVD )- ROM ドライブにセットします。 

b . インストールする装置に telnet / ssh / コンソールの何れかで□グインする。実際の作業は、 root 権限を持 
つユーザーへ移行して実施します。 

c . パックアップ CD - ROM / DVD - ROM をマウントします。 

d . カレントディレクトリを以下のパスに変更します。 

( LB 3 〇〇 d 以前の機種）各製品のユーザーズガイドをご参照ください。 

( LB 300 e ) / mnt / cdrom / nec / Linux /99 iplb / LBH_Linux 
( LB 300 f 以降の機種）/ mnt / cdrom / nec / Linux / inte 「 sec . lb / iplb/LBH 丄 inux 
も しくは / media / cdrom / nec / Linux / intersec . lb / iplb / LBH_Linux 
( InterSecVM / LB ) / mnt / cdrom / LBH_Linux 


e . コンテンツデリパリ用モジュールをインストールします。 

^ glibc 2.2 系、 glibc 2.3 系、 glibc 2.5 系のパッケージが表示されますので、装置の環境に合わせ 
_て適切なパッケージをインス!-ールしてください。 
glibc 2.2 系： lbhost 4 c _ gc 2.2 -*. i 386 .「pm 
glibc 2.3 糸： lbhost 4 c _ gc 2.3 -*. i 386 .「pm 
glibc 2.5 糸： lbhost 4 c _ gc 2.5 -*. i 386 .「pm 

f . インス!-ール終了後、カレントディレクトリを変更します。 

g パックアップ CD - ROM / DVD - ROM をアンマウントし取り出します。 

h . コンテンツデリパリ用モジュールの設定フアイル (/ etc / iplb _ contents / contentslbhost . conf ) 

をお客様環境に合わせて編集します 


( 編集項目） 

•コンテンツデリバリ用モジュールが使用するインタフェース 
設定ファイルに初期値として設定されている記述は下記となります。 
udp ethO 

この部分を変更 


※…〇の二重化を行っている場合はインタフェース名が変更されていますので 「 ifconfig 」 コマ 
ンドを実行し、インタフエース名の確認を行つてください。 
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ir O Express 5800 / LB , InterSecVM / LB 側でコンテンツデリパリ用モジュールとの通信に使用する 
ポート番号を変更された場合は設定ファイルの 「 udpport 」 の行のポート番号を、適切な値に変更 
してください。変更されない場合は分散ノードダウンと誤認識する場合があります。 

各製品でコンテンツデリパリ用モジュールとの通信に使用するボート番号のデフォルト値 


LB300C 

47004 

LB300d 

48004 

LB300e 

50004 

LB300f 

51004 

LB300g 

53004 

InterSecVM/LB VI. 0 

55004 

LB 40 Og 

56004 

LB400h 

59004 


分散ノードに複数の IP アドレスが割り当てられている場合、そのろちひとつの実 IP アドレス 
\^^>\ (/ etc / iplb _ contents / contentslbhost . conf ファイルで指定しだ;インタフェースの IP アドレス) 
が Exp 「 ess 58 〇〇 / L 巳， lnte 「 SecVM / LB 本体側との通信用アドレスとして設定されます。 

i . システムを再起動します。 
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3.3 Solaris 用 

Solaris 用のコンテンツデリパリ用モジュールの提供は行なつておりません。 

3.4 HP-UX ^ 

HP - UX 用のコンテンツデリパリ用モジュールの提供は行なっておりません。 
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